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Fehlermeldung 6 Januar 2011 


.n Sie die Batterie immer vom System 
je den Reststrom durch Betätigung der 
Sie weitere Arbeitsschritte einleiten 


Antritt, zeigt das Display ab 8 km/h 
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Fehlermeldung 6 


1. Überprüfen Sie den Bremshebelsensor 
2. Überprüfen Sie das Kabel des Bremssensors 
—E 3. Überprüfen Sie die Steckverbindung im 
Display 
4. Überprüfen Sie das Display 
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Schritt 1: Testen des Bremshebelsensors 


« Kontrollieren Sie den Bremshebel auf mechanische Beschädigungen (verbogen, verklemmt?) 
e Prüfen Sie die Steckverbindung des Bremshebelsensors 

« Trennen Sie die Steckverbindung im Display 

« Kalibrieren Sie das System (jetzt sollte keine Fehlermeldung mehr erscheinen) 

« Ersetzen Sie nun den Sensor (Achtung, es gibt rechts und links) oder die komplette Armatur 


e Kalibrieren Sie das System 
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n des Displays 


Zu eg 


Vielen Dank! 
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